Ela m] Código de Verificación: 57748313 


Solicitud No. 00483179-2023 
Fecha : 21/02/2023 16:08:50 


REPÚBLICA DEL PERÚ 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 


TARJETA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR ELECTRÓNICA 


ZONA REGISTRAL N° IlI 


SEDE REGISTRAL - MOYOBAMBA 


Partida Registral: 60517892 Placa N° 
A a 


Título: 2009 - 00000166 MX-63382 


Fecha del Título : 07/01/2009 


AN 


Datos del Vehículo 


Categoria: L3 Año Fabric. : 2007 
Marca; C 8 C MOTORS Año Modelo : 2006 
Modelo: C & C 125GY 

Color: AZUL 


Número de VIN: LHJYCJILA471000186 
Número de Serie: LHJYCJLA471000186 
Número de Motor : 156FM107010132 
Carrocería: MOTOCICLETA 

Potencia:  0.20@8500 

Form. Rod.: 2X1 


Combustible: GASOLINA Versión : 
Asientos: 1 Cilindros: 1 Cilindrada : 0.124 
Pasajeros : 1 Longitud : 1.95 P. Bruto : 0.287 
Ruedas: 2 Altura: 1.13 P. Neto: 0.135 
Ejes: 2 Ancho : 0.83 Carga Util: 0.152 
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